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Voorgesteld 29 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de onafhankelijke adviescommissie fabrikantvoor- 
stellen voor zoutreductie heeft beoordeeld als «matig» en zelf geen 
zoutnorm opstelt; 

van mening dat eenduidige informatie over een wenselijke hoeveelheid 
zout per product van groot belang is; 

verzoekt de regering, mogelijk te maken dat de onafhankelijke adviescom¬ 
missie voor de belangrijkste productgroepen een wenselijke hoeveelheid 
zout per eenheid product opstelt en deze openbaart, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Wolbert 
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